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長年ご使用にな據 x ： F コンの点検は患期的に！ 

•電源コ…ドが異常に熱い。 

* こげ奧いニオイがずる。 

鑛ブし"""力-"-がひんぱんに落ちる。 

礁置台やおり下げなどの取付部品が腐食していたり、 
取付けがゆるんでいる。 

® 室内ユニットから水がもれる。 

•その他の異常や故障がある。 


C 使用中止 

故障や事故防止のため、 
ブレ~~力…を切ってか 
ら、必ずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご旧談ください。 
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本社で530-8323大販巿化区中崎西二下目4番12号梅田センタ…ビル 
東京支社干108-口075東京都港区港南二下固18番1号 JR 品リ K …ストビル 


二次元バ…コ…ドは製造巧コ…ドです。 

この歌扱説明書は 
再生紙を使用しています。 
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ご購入店名 
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ンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後！ 0年です。 
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特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
ht1:p://www-daikin-co.jp/csr / 贷 nv/i-moss.htmi 



フロンについて 

11111111111111111111111111111家庭箱エアコンじは最大で C 02( 湿暖化ガス） 
IB PB illl 3,600 ks (マルチシステムの場含は10,50 Ok 舅) 
Ifg 11111に相当するフ□ン類が封入されていまず。 

地球湿暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
'IIIIIII . あたってはフ□ン類の醜が必要です。 


この表示は家庭巧エアコンに温暖化ガス（フロン緻が封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示でず。 
エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要でず。 


消費靈力量表示の活用を 



ボタンで表示される消費®力 
量に^22円掛けると電気料金 
の城やすがわかりまず。 

節約の彼やずにも有効でず。 
^^使用量および靈力会社により 
単価は異なりまず。度を车^こ歹 I 


卫7フイルタ…の掃敵はこま够に 


フイ化夕"一が巧れると、スム "一 
ズに風を送れなくなるたゆ、 
電気代が約5〜10%上がり、 
惡奧や故障の原固にもなります。 
mm 1.5 力巧廢[ま 

/がぶ、 te 揺除を。 
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設定しようと思ろ 
溫廣よりも暖罵時 
もま2で低據、冷罵 
時は2で蘭被にず 
ると電気代が約 
10--20%節約で 
薄まず。 



このよ5な瘋が 
は聪り索せんか？ 










































